Z CHOROSZCZAKOWSKICH 


OLGA WDOWISZEWSKA 


Zona Dyrektora Budownictwa miejskiego, 


po długiej 1 dolegliwej chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, zasnęła w Panu 


dnia 14-90 Grudnia 1903 r., w 45. roku zycia. 
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Pozostała matka, mąż i dzieci zapraszają Krewnych i życzliwych Znajomych na obrzęd 
pogrzebowy, który odbędzie się we Srodę dnia 10. Grudnia 1903 r. o godz. 3. po południu 
z domu żałoby przy ulicy Stachowskiego L. 5, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOZEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Czwartek dnia I/. Grudnia b. r. o godzinie 10. rano, 
w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebówy „Pompes funebres* A. Szafrańskiegó w Krakowie. 


